DART AEROSPACE LTD 
Work Order: 


Description: Plate 
Part Number: 


Inspection Dwg: 647.1700 
Rev: D 


INSPECTION SHEET 


647.1710 


Paae 1 of 1 


Drawing 


Dimension 


00.098 
00.201 
00.323 
1.000 
7.094 
0.60 


Tolerance 


+0.004/-0.001 
+0.005/-0.001 
+0.006/-0.001 
+/-0.002 
+/-0.002 
+/-0.030 


Actual 


Dimension 
Accept 
Reject 
Method of 
Inspection 
Comments 


Measured by: 


Date: 


Engineering APproval:T 
(If necessarv) 


Rev I 
Date 
I Change 
A 
I 15.07.20 I New Issue 


Checked by: 


Date: 


QC Inspector: 


Date: 


Date: I 


-/ 
I Revise.Clbv 
I App~e~ 
IKJ 
QCW 
T~ 
U 
/ 
I 


H:IFORMSIQuality Assurancelapproved 
QAllnspection Sheet revS 


